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  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  1888 - عدد مرات المسح على الخفين - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  يسأل ايظا ويقول اه كم عدد مرات المسح على الخفين؟ هل هي ثلاث مرات في مثل الوضوء ام مرة واحدة؟ مثل مرة واحدة يمسح بيده اليمنى الاخ فيه الايمن بيده اليسرى له في الايسر مرة واحدة كالرأس
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  ولا حاجة الى التكرار. نعم. بارك الله فيكم
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